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LOMA BONITA NORTE 

LOMA BONITA SUR 

FAUSTO GONZALEZ 

NUEVA AURORA 

SALVATIERRA 

XICOTENCATL LEYVA 

CANON LAS CARRETAS 

FLORES MAGON 

ARTOCHA CAMPESINA 1 Y II 

GRANJAS FAMILIARES 

ROBERTO YACUACA 

GRANJAS DE INET 

CUMBRES DE INET 

VISTA ENCANTADA 

JIBARITO 1 

JIBARITO II 

EL MONTE 


SIMBOLOGIA 


\ 



BAJA 

CALIFORNIA 

—GOBIERNO DEL ESTADO — 


Distrito Aldo Esquer G. 

Programa de Racionamiento del Servicia da Agua 





✓ 


COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA 



































































































Section 1 
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AMPLACION GUAYCURA 

TORRES MONARCA 

PRIV. SAN ANGEL 

RESIDENCIAL EL FUERTE 

LOMA BONITA 

PATRIA NUEVA 

MESETAS GUAYCURA 

PORTICOS DEL LAGO 

QUINTA MARSELLA 

PUERTA DEL SOL P/A 

BUENOS AIRES SUR 

SOLIDARIDAD GABRIEL RODGEZ 

PUERTA DEL SOL P/B 

JARDINESDEL LAGO 

LAGO 19600 

Ml ENTORNOELLAGO 

CUMBRES DEL LAGO 

LAGO 19500 

PARQUE INDUSTRIAL EL LAGO 

EL LAGO 

TORRES DEL LAGO 

VISTA HERMOSA 1 

VISTA HERMOSA 2 

GUAYCURA 

PADRE KINO 

RENACIMIENTO 

PRADERA POTROS 


Rol de Racionamiento 
del Servicio de Agua 


DIAS CON SERVCIO 




DIA SIN SERVICIO A PARTIR 
DE LAS 9:00 HRS. 


NORTE 



SIMB0L0GIA 


SECCION. 



BAJA 

CALIFORNIA 

—GOBIERNO DEL ESTADO — 


Distrito Armando Valenzuela 

Programa de Racionamiento del Servicio de Agua 


cesptA 

C0MISI0N ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA 
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Section 1 




EL LAUREL 
EL LAUREL II 

LA IMIUIRAIUIA_ 

VILLA DEL CAM IPO (TODAS SECC. 
LOMAS DIE SAIN PEDRO 
VISTAS DIE PALM 1 LIAS 


PERIODO DE RECUPERACION 
DEL SERVICIO DE LAS 9:00 A LAS 
21:00 HRS. 


Rol de Racionamiento 
del Servicio de Agua 


_i 




SIMB0L0GIA 


SECCION. 


SECCION. 


SECCION. 


SECCION. 


SECCION. 


DIA SIN SERVICIO A PARTIR 
DE LAS 9:00 HRS. 


J 





BAJA 

CALIFORNIA 

—GOBIERNO DEL ESTADO — 


Distrito El Florido 

Programs do Racionamiento del Servicio da Agua 
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DIVISION DEL NORTE_ 
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MURUA QRJENTL/ 


SIMBOLOGIA 


4K ff 


\.LOSAl 


Rol de Racionamiento 
del Servicio de Agua 




DIAS CON SERVCIO 




PERIODO DE RECUPERACION 
DEL SERVICIO DE LAS 9:00 A LAS 
21:00 HRS. 


DIA SIN SERVICIO A PARTIR 
DE LAS 9:00 HRS. 



BAJA 

CALIFORNIA 

—GOBIERNO DEL ESTADO — 
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GUADALUPE VICTORIA (SAIN 

LA PECHUGA 

CARLOS) 

RINGONADA OTAY 

BUENA VISTA 

MAESTROS IJNIVERSITARIOS 

SEPANAL 

VALLE VISTA 

CHAMIZAL 

LOS ARENALES 

ALAMOS 

iNPQNAViT PATRIMONIO 

PI RULES 

MELCHOR OCAMPO 

V1LLAFLORES 

RMVERAS ALAMAR 

RIO All AIMIAR 

ALAMAR_ 

GAIRITA DE OTAY 

OTAY II AGO 

MURUA HIDALGO 

OTAY CONSTUUVENTES 

MURUA OR1ENTE 

OTAYDELICIAS 

FERNANDEZ 

OTAY IP! A/AS 

CIH1APULTEPEC A1 .AMIAR 




NORTE 





■Vote 

{/ e j ^. 

1 dTAY QONSTITUYENTES 


= DE LAS URAUC ARIAS 


/ -4 ' 


lULj/ff a 







Seccion 1 


Distrito Ing. Juan Ojeda R. 

Programs do Racionamiento del Servicio do Agua 


CESPrJk 

C0MISI0N ESTATAL DE SERVICI0S PUBLIC0S DE TIJUANA 
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SIMBOLOGIA 

SECCION. 

SECCION. 

SECCION. 

SECCION. 

SECCION. 

V_/ 


Rol de Raeionamiento 
del Servicio de Agua 


DIAS CON SERVCIO 


PERIODO DE RECUPERACION 
DEL SERVICIO DE LAS 9:00 A LAS 
21:00 HRS. 


DIA SIN SERVICIO A PARTIR 
DE LAS 9:00 HRS. 


Section 1 


BAJA 

CALIFORNIA 

—GOBIERNO DEL ESTADO — 


CESPT* 

C0MISI0N ESTATAL DE SERVICI0S PUBLIC0S DE TIJUANA 

) 


Distrito Reforma 

Programs do Raeionamiento dol Servicio do Agua 


CHIHUAHUA LA MESA 

FORTIN DE LAS FLORES 

LAS BRISAS 

LASVEGAS 

GUADALAJARA LA MESA 

SAN ANTONIO 

RAMIREZ 

MORENO 

BENTON 

YAMILE 

HUERTAS 3RA 

CASTRO 

JOYA ESTE 

CIENEGA PONIENETE 

HUERTAS 5 

CASTRO GREEN 

RUBIO 

PINOS DEAGUERO 

LOMAS VERDES 

VILLA FLORESTA 

LOMAS VERDES 

BAJA CALIFORNIA 

CAMPOS 

PINOS DE NARES 

MEXICO UNDO 

ANEXA LOMADORADA 

COLINAS DE LA MESA 

JARDINESDELAMESA 

3 DEOCTUBRE 

NARANJOS 

CANON DEL SAINZ 

VILLAS DELROBLE 

SAN MARTIN 


























































































Section 1 


Rol de Racionamiento 
del Servicio de Agua 


DIAS CON SERVCIO 


PERIODO DE RECUPERACION 
DEL SERVICIO DE LAS 9:00 A LAS 
21:00 HRS. 


DIA SIN SERVICIO A PARTIR 
DE LAS 9:00 HRS. 


BAJA 

CALIFORNIA 

—GOBIERNO DEL ESTADO — 


CONSTITUCION 


I UCIO BLANCO 

□ IIUI AVISTA 

VI STA HER M OSA 

VILLA TURISTICA 

CARLOS SAUNAS DE GORTARI 

IHJAHUTAY 

VI 1.1 AS 1)1 SIBONIY 

VLRACRUZ (CAJON CORDOBA) 

EG i rVERRIA ROSARITO 
HACIE NDA FLORESTA DEL MAR 
I JEN SO CHARRO 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
MIRAMAR ROSARITO 
ANGELES ROSARITO 
MACHADO NORTE 
ROSARITO EST! (MACHADO) 

L OPEZ G UllERREZ 
TIJUANA 


VILLAS DEL MAR 
EUEN TE 

SERVERA KIRIAKYREZ 
MEXICALI 

OBRERA ROSARITO 
[qUIN I AS D l l MAR 
MACHADO SUR 
li ASSQ 

MAGISTERIAL. ROSARITO 
IS AY AS DE ROSARITO 
ROSARITO (CENTRO) 

A/11 AN 

COLIN AS DE ARAGON 
TERRAZAS DE SAN ANGEL 
LOMAS DE MON 11 CARLO 

(bonanza 

LOMAS DEL DESIERI O 
LOMAS DE SAN AN TONIO 
(CUMBRESDETSOL 

LA CUESTECITA 
1,0MA BIANCA 
L AS DO S PALMAS 
CUE-SEA BLENCA 

MADEIRA_ 

PI AN LIBERTADORAMPL 
HEKKADURA ROSARITO 
COLIN ASJTEI. SOL 
POLIDUCTO 
CUMBRES DEI. MAR 
SAN MIGUEL 
VILLA BO ND A 
REAL DE ROSARI TO II 
VILLAS DE COS TARICA 
CORAL DE ROSARI TO 
RAMOS ROSARI TO 
REAL DE ROSARI TO 


Distrito Arq. Ricardo Amador A. 

Programs do Racionamiento dol Servicio do Agua 



NORTE 


SECCION. 


SECCION. 


SECCION. 


SECCION. 


SECCION. 
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✓ 











































